Za spokój duszy niezapomnianego $. p. 


MIECZYSŁAWA BOGAJSKIEGO 


b. dyrektora banku 


zmarłego dnia 23 lipca 1944 w Poznaniu 
odprawiona zostanie 


-= w sobotę 19 sierpnia 1944 r. o godz. 8', rano w kościele OO. Jezuitów 
w Krakowie, przy ul. Kopernika 


Msza św. żałobna z egzekwiami 


o czym zawiadamiają w głębokim smutku pozostali: 


żona, córka, synowie, synowa, wnuczka i rodzina. 
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